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Follicule primordial (35 
micromètre de diamètre) : 


L’ovocyte d’un follicule 
primordial est bloqué en 
prophase de 1° division 
méiotique (ovocyte I) 


L’ovocyte I est entouré d'une 
seule couche de cellules 
folliculaires aplaties, celles-ci 
sont séparées du reste du stroma 
ovarien par une mince membrane 
basale (Membrane de 
Slavjansky) 


Le stock de follicules primordiaux 
est constitué des la fin du 7° mois 
de vie intra-utérine (environ 10°). 


Seulement 300 a 400 des 
follicules primordiaux 
deviendront des follicules 
ovulatoires. 


Follicule primaire (environ 45 


micrometre de diamétre) 


L’ovocyte est toujours en 
prophase de 1° division 
meiotique. Il est entouré d’une 
seule couche de cellules 
folliculaires cubiques. 


La zone pellucide se met en 
place (membrane glycoprotéique 
qui entoure l’ovocyte) 


A partir de la puberté, la secrétion 
de FSH et de LH par 
l’antéhypophyse stimule le 
développement des follicules 
évolutifs. À chaque cycle, 
plusieurs follicules primaires 
entrent dans une phase de 
Croissance. 
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Follicule secondaire (50 a 180 
micrometres de diamètre) : 


L’ovocyte I est entouré de 
plusieurs couches de cellules 
folliculaires formant la 
GRANULOSA 


Les cellules du stroma ovarien 
commencent a s’individualiser en 
deux couches : les theques 
interne et externe (non 
operationnelles) 


theque indifférenciée. 


Follicule Tertiaire 
(antral) (environ 5 mm de 
diametre) 


Apparition de petites lacunes dans 
la granulosa, remplies de liquide 
dont la confluence forme la cavité 
folliculaire (antrum) 


Les theques sont bien 
différenciées : 

La theque interne est riche en 
cellules, bien vascularisée, élabore 
les cestrogénes. 


La theque externe est fibreuse. 
myo-fibroblastes 


Follicule mature préovulatoire ou 
follicule de De Graaf (20 mm) : 


L’ovocyte est entouré par une 
seule assise de cellules de la 
granulosa : la corona radiata 


L’ovocyte et la corona radiata 
sont reliés au reste de la granulosa 
par le cumulus oophorus 


L'antrum est volumineux bordé 
par la granulosa 





